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LUDWIK KULIKOWSKI * 


Nadkonduktor kolei galicyjskiej Karola- Ludwika, 


przeżywszy lat 40, opatrzony ss. Sakramentami, w dniu 4 Października 1868 r. 


przeniósł sie do wieczności. 


W nieutulonym żalu pozostała Zona wraz z dziećmi i Matką zmarłego, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, 
Szanownych Kolegów i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok ze Szpitala $. Łazarza w Poniedziałek 


dnia 5 b. m. i r. o godzinie 4 po południu wprost na Cmentarz. 


W Drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


